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19 
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M 


O 


Q 


W 


AA 


BB 


CC 


DD 


EE 


FF 


D4- EG1L 




CN6600 

WHT 

3P 


PFCJDUT 

1 

PRI_GND 

3 



EY6656-J ij- 


R6700 

4.7 

1/10W 

RN-CP 

ffii 


C6789— *— 
47 
16V 


R6917 R6918 

a Ik rsi 1 k 


R6703 

4.7 

1/10W 

RN-CP 

5% 

INVDRV1H > Wr 



C6787 0.01 

25V B 1608 


SUFFIX 

40INCH 

46INCH 

52INCH 



40" FDK NEW Drive Trans 
46" SANKEN NEW Drive Trans 
52" SANKEN NEW Drive Trans 


C6658 
0.1 
50V - 
B - 
2012 


Mount Mecha A6607 

263406661 

D6604,Q6602 











C6604 

0.1 

50V -L 


Mount Mecha A6608 

263406661 

D6605,Q6603 











„R6609 
; 1M 
1/10W 
RN-CP 


D4 


INVERTER POWER SUPPLY 



t@Xg/“ 


< 2 ) 


CN6707 

XX 


t@Xg/“ 


CN6708 

XX 


t@Xg/“ 


CN6709 

XX 


52" ONLY 


Ot 

VCC(12V) 


GND 


V-FB1 


NC 

q 

GND 


INV-DRV-1 H 


GND 

r, 

INV-DRV-1 L 


GND 


OCP2 


To D5 


< VCC_12V 


FROM G BOARD 



NC 


BALANCER_ERR 

q 

REG12V 


GND 


INV_ERR 


BACKLIGHT 


DIMMER 


GND 


FOR 40" 


1 

VCC(12V) 

2 

FB 

3 

FB 

4 

GND 

5 

GND 

6 

LD 

7 

LD 


TO BALANCER 


1 

VCC(12V) 

2 

FB 

3 

FB 

4 

GND 

5 

GND 

6 

LD 

7 

LD 

8 

NC 

9 

NC 


FOR 46", 52" 


COMPONENTS MARKED AS XX REFER TO PARTS LIST. WILL ONLY BE LISTED IF FITTED 


M 


O 


Q 


W 


AA 


BB 


CC 


DD 


EE 


FF 
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